Dr MARIAN 


DUBICK 


zastępca kierownika Wydziału Zdrowia P. W. R. N., odznaczony 
Krzyżem Virtuti Militari, b. więzień polityczny obozu w Dachau 


przeżywszy lat 54, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 20 października 1957 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowiekim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w czwartek dnia 24 b. m. o godzinie 15, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają w żalu pogrążeni: 


żona, synowie i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 25 b. m. o godzinie 7 rano w kościele 
Najśw. P. Marii przed ołtarzem Matki Boskiej. 


RZEMIEŚLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEROWYCH 


Zakład Nr 3 z o. u. % D Z. 5238/57 — 35 
Krakow, ul, Mikolaiska 14 Teleton 332-924 


